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广州明年修缮石室大教堂http://www.sina.com.cn 1999年2月28日 17:56 广州日报    本报讯  坐落于广州市一德路的石室圣心大教堂，气
势磅礴，规模宏大，墙壁、柱子全部用花岗石砌造，并具
有浓郁纯正的哥特式建筑风格，被誉为东南亚天主教第一
大教堂。由于其集建筑艺术和旅游价值于一身，在1996年
被列为国家文物重点保护单位。然而，目前这座有着 130
多年历史的文物，却面临着屋顶破损漏雨，门前机动车、
人力三轮车乱停乱放的困境，亟待修缮和整治。

    石室大教堂原址为两广总督的部堂。1857年，第二次
鸦片战争期间，英法联军把当时的两广总督部堂夷为平地。
法国政府借口清政府在教禁时期曾经没收教会在广州教区
的教堂，并提出在该地段建教堂的无理要求。 于是， 在
1863年6月28日圣心瞻礼日，这里举行奠基典礼， 建起了
圣心大教堂。

    抗日战争时期和解放前夕，由于受日本飞机的轰炸和
国民党军队溃退时炸毁海珠桥的灾难波及，教堂的玻璃几
乎全部震毁，尤其令人扼腕的是，绘有圣经故事的玻璃窗
也不复存在。十年动乱时期，教堂内的全部设施如祭台、
座椅等均被焚毁。

    1979年7月开始筹备复堂工作， 并重新安装了彩色玻
璃。还在教堂周围广种花草树木，设置大小花圃。

    但是，由于年久失修，记者昨日在现场看到，该教堂
屋顶不少地方批荡已经严重剥落，个别地方开裂。省天主
教爱国会副主席兼秘书长吕国存告诉我们：“目前的屋顶
还是1936―1942年间修复时的钢筋混凝土结构，每逢雨季，
外面大下，屋内小下。”窗户及石柱也有多处损坏。

    记者采访时欣喜地得知，广州市文化局已于近日将圣
心大教堂的全面维修列入2000年广州市文物维修三个项目
之首。世纪之交，圣心大教堂将以青春焕发的风貌为广州
添姿彩。  刘 璞 